風エリアについて 

•運転モードと据イ寸位置の設定によって、フラップ(上下風向調節巧根)、ルーバー（左ち風向調節羽根）は風が直接 
あたりにくい角度で固定されます。 

♦気流制御を優先した風量制御（風量自動のとき）を行うため、室内の負荷が高い場合(こは、十分をえない、暖まら 
ない場合があります。 

参風量が下がると、サイドフラップからの風を感じなくなることがありまず。 

•風エリアを設定するとパワフル•□ング運転が取り消されます。 

♦下記の運転中は風エリアを設定できません。 



■据イ寸位置と左ち気流について 

据付位置によって、左ちの気流エリアが変わリまず。 



据付位置について化 … fePBM 


■運話 モー ドと上下気流に ついて 






























































































































編 • 暖房能力が巧—アツプする 




赛縮施を撰が才る 

夕み Gm^mSmww が^ 夕 


運乾中に 


を押す。 


•停止中は選択できません。 


2 


気流設定 


〕 


で 


レ ニ ュ-/漉 


_を選おし、 
を押す。 


3 




で設をしたい気流を 


選おし、 SBEH ホ抑ず〜 



4 


で ra を選択し、 


を押す。 


■風向を変えたいとき 


► 22, 23ページ 


•□ング運転時は上下風向を変更すると□ング運転が取り消されまず。 


■取り消したいとき 


手順 1〜3 を巧い、4で El を選択し、 


にユ -/ まを 


を巧す。 


♦もとの運転モードにもどりまず。 





















































パつ ーア 、ジブした 冷房 • 暖房で 
すばやく快適な 
臺巧湿廈にしまず。 

冬の蹇ぞの嚴しい白* 

裏の曇い日の帰宅暗などに 
おずずめでず。 

パワフル 


手順3 


パワフル 


を選択し、 


レ ニ ユ-/漉 I 


>パワフル運転を設定ずると下記の運転になります。 

•を房-除湿冷房-美飢保湿冷房運転時- ► パワフル冷房 
•暖房-力日湿暖房-美肌保湿暖房運転時^パワフル暖房 

I フラップの向き _ 

フフ、ソ7 の 向ぎ 

パワフル運転開始時、 巧、、、、が 

上下風向を設定し T ( M - 

いないときはち図の \\ // 

角度となります。 "" wS / 


を押す。 


SOM^ A 础 

Dj 9 


潮 


風の居く報難が長くなる 
風畫、風向設定です。 

お部屋の端まで 
風を届けたい場貪に 
おすすゆでず。 

□ンク 


手順3で 


参 □ ング運転を設定すると下記の運転になります。 
•冷房-除湿ぶ房-美肌保湿ち房運転時^日ングを房 
•暖房-加湿暖房-美肌保湿暖房運転時-►□ング暖房 
参上下風向は固定されます。 


を選巧し、を押す。 

1己の運転になります。 I „ 

湿ち房運転時 一 □ ングを房 III nig 

旧口を巨:里击；口ち一 n 、ノバ艇巨 I n ずぶ！良 


♦ imm を巧すと □ ング運転は解除され 
上下風向が設定されます。 

■フラップの向きと運乾モード 

1。ング冷房1^5^ 




。ンヴ暖房 




パ9フル選觀こついて 

•パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき 
フラップは風量が最大となる角度になります。 

このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度 
は変わりません。 _ 

お好みに合わないときは上下編 I で上下風向を変えて 
ください。ルふ是ム gga 

a ング運豁について 

♦パつ フル運転と同じ風■設定になりまず。 


>運転音は大き <なります。 

>風量は変えられません。 

>通常の暖房運転より風量が大きく、唤き化ず風の温度 
が低めになる場合があるため、運転開始後しばらくは 
十分な暖かさを感じられないことがありまず。 

>下記の運転中はパワフル運転、□ング運転を設定でき 
ません。 

'快適エコ、除湿、加湿、換気-空惹水で脱臭、 

カビショック、/\や干し、けつろ防止_ 

>パワフル.□ング運転中に停止 I を押すと、パワフ 
ル•□ング運転は韶除され、運転を停止します。再底 
運転/停ょを押すとパワフル.□ング運まで前の運転モード 
で運転を再開します。 

>|麗主リア I を押してもパワフル運転□ング運転は取り 
消されまず。 ルル Jiflga 
























タイマーを®ラ 


タイマーは]回だけの運転でずので、 
その都度設定してください。 


型をご ij 切々ィマ 


時刻入タイマ- 

腳切タイマ- 






ロロ; 


藤 


;品;:朵审^巧辛5:をちホ单みお:;; 


lEBPlI I タイマ-」 

_I [i 了/贩肖レ 





運転停止までの残り時間を設定します c 


切タイ 7- 


を巧す。 


お甲ずごとに30分きざみで変わります。 
30分〜9時闇30分まで設定できます。 


ill 1""唯 Mil 


■取^したいとき 

1終了/取消 I を押す。 

または^を巧して g 轄 fill 
もう一度 

〔. ] を巧す。 


带を表示させ、 


運転を開始、停止する時刻を設定します。 

A 現な時刻が含っていることを確認し、 
■ I タイマ _] を巧す。 

参をっていない場合は、院刻が合わサます 。 UMMM 



時刻切タイマーを23:30に設定する場合 


直 


次のような場合じは、タイマーの再設定 
をしてください。 

•電源プラグをコンセントから抜いたとき 
•停電したとき 
•ブレーカーが作動したとき 
• リモコンの電池を交換したとき 


にユ -/ 漉 


で時刻を選ぉし、 

を押す 。 illiJt 




> ご..‘. を巧すごとに i —— r :：:— 

10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 



























































お目覚めの時間、 

掃宅時間などに含わせて 
ご煤巧になると便利です。 

時刻入 


手順2で 


時刻入タイマー 


を選択し、 


にュ -/ 漉 


を巧す< 


幽欄 fl 




おやすみ前などに 
ご使馬になると便利です。 

時刻切 

111111111 


手順2 


にュ -/ 漉 


時刻切タイマー 


を押す。 


を選択し、 


I 嚇！1义到マ叫 


■時刻タイマ~を変更したいとき 

手順ブ〜2を巧い 、 f 麵金;:；繼う で Ea 卸追倒陳 H を選択し、 I 田歴励 ホ押寸。 
時刻を変更し、を押す。 



■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき 
手順ブ〜2を巧い、^3でを選巧し、を押す。 
■すべての時刻タイマーを取り消したいとき I 終了/取消1 を巧す。 

または手順 f を巧い、2で fcgfeSMii を選おし、 

を押す。 

參本体の タイマーラ ンプが消なします。 


I 樵鑛顯 


畴麵觀卜 I 

IHSI 


タイマーについて 

参切タイマー、時刻切タイマーは時刻乂タイマーと同時 
に設定できます。 _ 

♦切タイマー設定中に I 切タィト I を押ずと、現在の設定時 
間が表示されまず。 

•時刻入タイマーをそ約ずると、その時刻にリモコンの設 
定温度となるように、最長1時園前から運転を始めます。 
♦運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの 
設定時間からずれることがあリまず。 


♦下記の運転中は、切タイマー、時刻タイマーを設定で 
さません。 



♦切タイマー設定中に時刻切タイマーをモ約すると、切 
タイマーは辭除されまず。(逆の場合も同様です。） 
•時刻タイマーを予約すると、同じ時刻が次回も記憶さ 
れていまず。（リモコンの電油を交換ずると、記憶内 
容は消えます。） 


組合せ予約について 

•切タイマーまたは時刻切クイマーと、時刻入タイマー 
を絕み合わせて予荆ができます。下記の例を参考に 
してください。 




































































hi m nJhMi mJLtSf ■ wmjkm —y 

I 肤旧巧ヴ m — h ずる 


快旧運範 t ii^ig 胃 ig 



室内の温度と湿度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします 

イ現在時刻が含っていることを確認し、 


3 


ロロ 

□ 口 

□ □ 


4 


を巧す。 


•合っていない場合は、時刻を合わせまず 。 QEB 


快眠 コース 


を選がし、 


を巧す。 


舶-ス 


臟哩清 


\¥ s^m 


除湿冷房快眠で6:00に起なする場台 


■货編紛^効間 を選巧し、 


霸娜 I 



を巧す。 


lE^l 


冷房巧眠、除湿)を房快お、美肌ぶ房快眠、暖房快お、 
加湿暖房快眠、美肌暖房快眠から選べます。 


で起床時間に 


をわせて、 


にユ-/まを 


骨同し11巧睡圖は 

を押す 。 lift 


を押ずごとに 10 分ずつ 


IESS 1 I 


変わり、押し続けると連続で変わります。 
•本体の運転ランプが点なします。 

•風エリアが設定されまず。 


風向を変えたいとき ffiTOsm 

起巧時間を変更したいとき 

快眠運転やにで運乾時間を変更する。 

参^^^を巧すごとに1日分ずつ変わり、 

押し続けると連続で変わりまず。 

争上記の手順ブ〜4を繰り返して変更することもできます。 


■停止したいとき ( 運乾/停止 ] を巧す。 
♦本体の運転ランプが消のします。 

■取り消したいとき 

I 終了/取ミ肖)を巧す。 

•取り消し後は、リモコン表示内容で運転 
を続けます。 



























































铁腊運豁じついて 

•一度げ眠運転を行うと、設定時刻は次回も記憶されていまず。 
(リモコンの電池をを換ずると、設定時刻は消えまず。） 


〈快眠運乾の上手な使いかた〉 


•1 央眠運転は、3時間かけて設定温度を2で下げていき、設定時刻の1時間前から 
設定温度を1で上げていきます。( V 字型温度制御） 

4時闇じ(上の睡眠時間になるように起床時間を設定することをおすすめします。 


(睡眠時間6時間の場合) 



参風向設定は風エリア（全エリア設定）になりまず。 剛閒き間 

1央目民運転前に風エリアを設定していたときは、そのときの風エリア設定になります。 


♦峽目民運転を取り消したとき、/快眠運転時の風向設定で違転を続けます。 
•下記の場合は快眠運転を設定できません。 


現在時刻が設定されていないとき、時刻人/切タイマー設定中、切タイマー設定中 


♦終了後は、リモコン表示内容で運転を続けまず。 
標準設定:時は、下表の湿度設をじもどリまず。 



隙湿自動入 

除湿宮動切 

隙湿治房 

己己％ 

標準 

加湿願 

45% 


狭瞧運輸の巧容じついて 

運転内容によって湿度制御が異なります。シーズンに合わせたおがみの設定を選択できます。 


II 圏 1111 nm 圓圆酵薩議 


設を湿度 臨 1] 

湿廈制御巧容 


18で〜32での範囲で設定できます。 

<おすすめ設定温度> 

26で〜29で 

(設定温度を下げすぎると寝冷えのおそれがありまず。） 

切 

湿度制御はしません。 

膝湿冷房快腊 

標準 

標準の制御をします。[※リ 

美抓冷焉快瞧 

- 

高湿度を保ちまず。 

暖屢快較 

14で〜30での範囲で設定できます。 

切 

湿度制御はしません。 

美挑腿房快眠 

- 

高湿度を保ちます。 

如湿繫房'快狼 

14で〜22での範囲で設定できます。 

標準 

標準の制御をします。〔※リ 


诊1〕設定湿度は変更できません。 に※ 2] 標準の制御について 

メニユ_から運串 五 内容を選択し〔ください。標準…運転モード、設定温度から巧をした湿度 

(腫眠時間6時間の場合） 


度 



C 







叫 

0% 


加湿暖房： 

' +1 0 % 




除湿)ちち： 

+ 5% 

2時閨 


4日 b 閨 



0 1 2 3 4 己 6 

醒眠睛闇 


加湿碟房快腺選転について 

♦力□湿暖房峡お運転は、快眠に最適な温度 • 湿度をコント□ールします。 
設定温度は22でじ I 下にし、就寝時は低湿度、起床時は高湿度を保ちまず。 



























お部屋の空気ををれいにする 


換気•空清 

換気連動設定 

連続 (24 綱)換気 




風量•風向を変えたいとき旧 
換気•空清を停止したいとき 

運転/停止 を巧す。 

•再度運転したいときは、運お/停让を巧します。 


換気設備として使巧できます。 
リモコン操作などで 
運転を停止していても 
換気運韓を巧います。 

連続【 24 觸臟 


を5秒間押す。 


レニュ -/ 漉 

24時間換気 


を選巧し、 


にユ -/ 漉 


3 ra を選択し、 


にュ -/ 漉 


を押す。 


•巧期設定は「切」です。 

♦設定を取リ消すときは「切」を選択します。 

♦に4時圉換気」じ(外のメニューは使巧しないでください。 
エアコンが正常に動作しなくなることがあります。 


機種クイプ 

2.2 kW 〜 2.8 kW タイプ 
3.6 kW 〜 7.1 kW クイプ 


蓮続換気量 ( m 3/ h ) 

28 

32 


運転脅 ( d 色) 

38 

40 


11111由麵 
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